കേരള സർക്കാർ 
Government of Kerala 

2014 


Regn .No. KERBIL /2012 /45073 

dated 5 - 9 - 2012 with RNI 
Reg. No. KL/ TV ( N )/634/2012 -14 


. 


പി 


GOVERS 


ക 


രള സർക് 
NMENT OF 


ക്കാർ . 


S KERALA 


tl cf Kk dov 


KERALA GAZETTE 
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


വാല്യം 3 


- തിരുവനന്തപുരം, 

ചൊവ്വ 


2014 ഡിസംബർ 9 
9th December 2014 
- 1190 വശ്ചികം 23 
23rd Vrischikam 1190 


നമ്പർ 


( 48 


Vol. III 


No. 


Thiruvananthapuram , 

Tuesday 


1936 അഗഹായനം 18 
18th Agrahayana 1936 


PART III 
Stores Purchase 


Ayurveda Medical Education Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


| [ നമ്പർ 38 / 2014 - 15 ) 


നമ്പർ S1- 8979 /14/ AVC. 


2014 നവംബർ 11. 


- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് 
ആശു പത്രി യി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ ബഹു വർണ്ണ കർട്ടൻ 
ക്ലോത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്ത് ഫർണിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് 
തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 6,65,000. 


വിവിധ വലുപ്പ ത്തിലുള്ള ജന ലു ക ൾ ക്ക് കർട്ടൺ 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഓരോ വിഭാഗത്തിനും പ്രത്യേകം നിരക്ക് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ രേഖകളോടൊപ്പം കർട്ടൺ 
തുണിക ളു ടെ യും മറ്റ് ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ളു ടെ യും 
സാമ്പിളുകൾ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


കാരണവശാലും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ളുടെ വിൽപ്പന 
17 - 12 - 2014 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 
ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയേക്കാൾ 50 കൂടുതൽ മണിയോർഡർ 
ആയി അയക്കേണ്ടതാകുന്നു . ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 
യി രിക്കുന്ന വില നിര ക്കു കൾ ദർഘാസ് അംഗീക രിച്ച് 
നൽകുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം വരെയുള്ള 
കാലയളവിനുള്ളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . 
ഒരു ദർഘാസിന്റെ വില 1,470 ആണ് . ( 1, 400 + VAT 70 ) 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില 735. 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയ 
തുകയുടെ 1 % തുക നിര ത ദ വ്യ മായി തിരു വ ന ന്ത പുരം 
ആയുർവേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത 
ഡിമാന്റ് ഡാം - 100 - ന്റെ കേരള സംസ്ഥാന മുദ്രപ്പത 
ത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു പിലി മി നറി എഗ്രിമെന്റും 
ഹാജരാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഏതൊരു ടെണ്ടറും കാരണം 
കാണിക്കാതെ നിര സി ക്കാനോ മാറ്റി വ യ്ക്കാനോ ഉള്ള 
അ ധി കാരം തിരു വ ന ന്ത പുരം ആയുർവേദ കോളേജ് 
പിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്ത മാ യി രിക്കും. ഏതെങ്കിലും 
കാരണത്താൽ 18- 12 - 2014 - ന് സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുക 
യാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അതേ സമയം 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്. 


ഓരോ ദ ർ ഘാ സു കളും ആയുർ വേദ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ പ്രത്യേകം കവറിലാക്കി 
സീൽ ചെയ്ത് കവറിന് പുറത്ത് “ തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവ. 
ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
ബഹു വർണ്ണ കർട്ടൺ ക്ലോത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്ത്ത് 
ഫർണിഷ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ ” എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 
18 -12 -2014 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിവരെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 
18 - 12 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ 
നിയ മാ നു സ രണം തുറക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. യാതൊരു 


[No. 38/ 2014- 15 ] 


Details of Items 


No. S1-8979 /2014 /AVC . 


11th November 2014 . 


No. 


Specification 


Quantity 
Required 
(Nos.) 


Sealed competitive tenders are invited for the " Supply 
and furnishing with multicoloured Curtain Cloths in the 
Paywards of Govt. Ayurveda College Hospital, 
Thiruvananthapuram " as per the details shown below for 
the year 2014 - 15 . The cost and installation charge of each 
type of curtain may be shown separately . (Sample of 
curtain cloth & accessories should be attached with the 
tender documents ). 


2 


Estimate Cost - 6 ,65 ,000 . 


Supply and installation of multi colourd 
curtain cloth with locked 1 -let curtain , 
25 mm Aluminium Powder coated fluid 
pipe, 25 mm sofia bracket, 25 mm sofia 
phynile (flyrail ) at a size of 70 " width 
and 85 " height. 
Supply and installation of multi coloured 
curtain cloth with locked 1-let curtain , 
25 mm Aluminium Powder coated fluid 
pipe, 25 mm sofia bracket, 25 mm sofia 
phynile (flyrail ) at a size of 90 " width 
and 85 " height. 
Supply and installation of multi coloured 
curtain cloth with locked 1 -let curtain , 
25 mm Aluminium Powder coated fluid 
pipe , 25 mm sofia bracket , 25 mm sofia 
phynile (flyrail) at a size of 85 " width 
and 85 " height. 


3 


4 


Supply and installation of multi coloured 
curtain cloth with locked 1- let curtain , 
25 mm Aluminium Powder coated fluid 
pipe, 25 mm sofia bracket, 25 mm sofia 
phynile (flyrail) at a size of 40 " width 
and 80 " height . 


Office of the Principal, 
Government Ayurveda College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 


Tenders should be superscribed " Supply and 
furnishing with Curtain Cloths in the Paywards of Govt. 
Ayurveda College Hospital, Thiruvananthapuram for the 
year 2014 - 15 " addressed to the Principal, Government 
Ayurveda College, Thiruvananthapuram . The last date of 
the receipt of tenders will be at 3 p. m . on 18 -12 -2014 . The 
late tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened at 3. 30 p . m . on 18 - 12- 2014 in the presence of such 
of the tenderers or their authorized representatives who 
may be present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Ayurveda College , 
Thiruvananthapuram to obtain tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
forms should be accompanied by cash remittance of 
1,470 (Cost of tender form 1,400 + VAT 70 ) which is 
the price fixed for a form and which is not refundable 
under any circumstances . Tender forms are not 
transferable . Sale of tender forms will be closed at 
3 p . m . on 17 - 12- 2014 . Cheque, Postal Orders etc. will not be 
accepted towards the cost of forms. Those who wish to 
purchase tender forms by post shall send an additional 
amount of 50 by money order to cover postal charges . 
Duplicate tender forms, if required will be 
issued at 735 . 

Intending tenderers should submit an amount of 1 % 
of the quote amount as Earnest Money Deposit by 
Demand Draft in favour of the Principal, Government 
Ayurveda College , Thiruvananthapuram together with an 
agreement in Kerala Stamp Paper worth 100 . The rate 
quoted shall remain firm for acceptance till one year from 
the date of acceptance. The Principal, Ayurveda College , 
Thiruvananthapuram will have powers to postpone/cancel 
the tender. If Government have declared 18 - 12 - 2014 as a 
public holiday, the tender will be opened at the same time 
on next working day. Further details can be had from the 
office during office time. 


